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製品についての;ま意事項 

この ユーザー ガイドでは、ほとんどのモデ 
ルに共通の機能について説明します。一部 
の機能は、お使いのコンピューターで対応 
していない場合もあります。 


製品番号： 539922 -292 



ま全に関するごを意 


A 警告！ ユーザーが义傷をしたり、コンピューターが過熱が態になったりするおそれがありますの 
で、ひざの上に直接コンピューターを置いて巧用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしな 
いでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通 
気を巧げるおそれがありますので、隣にプリンターなどのま面の硬いものを設置したり、枕や毛布、 
または衣類などの表面が柔らかいものを敦いたりしないでください。また、 AC アダプターを肌に触 
れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでくだ 
さい。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、 International Standard for Safety of 
Information Technology Equipment (lEC 6095 0) で定められた、ユーザーがちもれる表面の温度に関す 
る規格に準拠しています。 
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1 ハー ドウて アの 確認 


コン ピューターに取り付けられているハードウエアの一覧を参照するには、な下の操作を行います。 

▲ [スタート]一[コントロールパネル]一[システムとセキュリティ]一[デバイスマネージヤ ー] の順に 

選択します。 

[デバイス マネージャー] を使用して、ハードウ I アの追加またはデバイス設をの変更もできます。 


歐ミ主 記： Windows ® には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザーアカウント制御機 
能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、 Windows の設定変更な 
どを行うときに、ューザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく 
は、[ヘルプとサポート]を参照してください。 
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2 各部の名称 


ディスプレイ 

鞍 を記 . お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。 


(D 



名称 


説明 

(1) 

内蔵ディスプレイスイツチ 

コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる 
と、ディスプレイの電源が切れます 

(2) 

巧蔵マイク 

サウンドを録音します 

(3) 

Web カメラランプ（一部のモデルのみ） 

点な： Web カメラを使用しています 

(4) 

Web カメラ（一部のモデルのみ） 

サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した 
りします 
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表面の各部 

ポインテイングデバイス 




名称 


説明 


(1) 

タッチパッド* 

ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ 
にしたりします 


(2) 

左のタッチパッドボタン* 

外付けマウスの左ボタンと同様に機能します 


(3) 

タッチパッドのスクロールゾーン 

画面を上下にスクロールします 


(4) 

ちのタッチパッドボタン* 

外付けマウスの右ボタンと同様に機能します 


* この表ではネ刀巧設をのが態について説巧しています。ポインティングデバイスの設をを表示したり変更したりするには、 
[スタート]一[デバイスとプリンタ ー] の順に選がします。ホに、お使いのコンピューターを表すデバイスをちクリックして、 
[マウス設定]を選択します。 

ランプ 




腎 

を記： お使いの コン ピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、な下の図は英語 
版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。 
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名称 


説明 



(1) 

Caps Lock ランプ 

点な 

: Caps Lock がオンのが態です 

(2) 

Info Center/QuickLook ランプ 

• 

点な 

:コンピューターの電源がオンになっています 



• 

点減 

(5 回）： 




° 

コンピューターの電源が入っているときにボタンを巧 
すと 、 [Info Center ] が起動します 




0 

コンピューターの電源が切れているかハイバネーシヨ 
ン状態のときにボタンを巧すと、 [ HPQuickLook ] が起動 
します 



• 

消灯：コンピューターの電源が切れているか、スリープまた 
はハイバネーシヨン状態になっています 

(3) 

電源ランプ 

• 

点な 

:コンピューターの電源がオンになっています 



• 

点減 

:コンピューターがスリープ状態になっています 



• 

消灯：コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバ 
ネーシヨン状態になっています 


4 第2章各部の名称 












ボタン、スイッチ、およびスピーカー 



名称 


説明 

(1) 

スピーカー ( X 2 ) 

サウンドを出力します 

(2) 

内蔵ディスプレイスイツチ 

コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる 
と、ディスプレイの電源が切れます 

(3) 

Info Center/QuickLook ボタン 

[Info Center ] または [HP QuickLook ] を起動します 

(4) 

電源ボタン 

• コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、 


電源が入ります 


• コンピューターの電源が入っているときにボタンを押すと、 
電源が切れます 

■ コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く巧す 
と、スリープが終了します 

• コンピューターがハイバネーシヨン状態のときにボタンを短 
〈押すと、ハイ/くネーシヨンが終了します 

コンピューターが応答せず、 Windows のシャツトダウン手順を実 
行できないときは、電源ボタンを5砂程度巧したままにすると、 
コンピューターの電源が切れます 

電源設定およびその変更方まについて詳しくは、[スタート]一[コ 
ントロールパネル]一[システムとセキュリティ]一博源ナプシヨ 
ン]の順に選択します 
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キ— 


m を記. おほいのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。な下の図は英語版の 
キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。 




〇 
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感 

® 


名称 



説明 

(1) 

esc キー 


fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示し 
ます 

(2) 

fn キー 


ファンクションキーまたは esc キーと組み合わせて巧すことに 
よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します 

(3) 

Windows ロゴキー 


Windows の[スタート]メニューを表示します 

(4) 

Windows アプリケーシヨンキー 


ポインターを置いた項目のショートカットメニューを表示します 

(5) 

内蔵テンキー 


fn キーおよび numik キーと一緒に巧すと、外付けテンキーと同 
巧に使用できます 

(6) 

フアンクシヨンキー 


fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステ 
ムの機能を実行します 


6 第2章各部の名称 












































名称 


説明 

(1) 

esc 牛一 

fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示し 
ます 

(2) 

fn キー 

ファンクションキーまたは esc キーと組み合わせて押すことに 
よって、頻繁に使巧するシステムの機能を実行します 

(3) 

Windows ロゴキー 

Windows の[スタート]メニューを表示します 

(4) 

Windows アプリケーシヨンキー 

ポインターを置いた項目のショートカットメニューを表示します 

(5) 

内蔵テンキー 

外付けテンキーと同じように使巧できます 

(6) 

フアンクシヨンキー 

fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使巧するシステ 
ムの機能を実行します 
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前面の各部 


獲® 



◎⑥ 


名称 


説明 


(1) 

ドライブランプ 

• 

青緑色で点滅：ハードドライブまたはオプティカルドライ 
ブにアクセスしています 



• 

オレンジ色 ： [HP 3 D DriveGuard ] によってハードドライブが 
一時停止しています 

(2) 

無線スイッチ 

無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立されませ 
ん 



ま記： 無線を続を確立するには、無線ネットワークをセット 
アップするか、セットアップあみの場合は無線ネットワークにア 
クセスする必要があります 

(3) 

無線ランプ 

• 

青色：無線口ーカルエリアネットワーク（無線 LAN ) デバ 
イスや Bluetooth ® デバイスなどの内蔵無線デバイスの電源が 
オンになっています 



• 

オレンジ色：すべての無線デバイスがオフになっています 

(4) 

メディアカードリーダー 

お下のフォーマツトの別売のメディアカードに対応しています 



• 

メモリースティック CMS ) 



• 

メモリースティック PRO ( MSPro ) 



• 

マルチメディアカード （ MMC ) 



• 

マルチメディアカード 4.2 CMMC Plus . MMC Plus HC ) 



• 

SD (Secure Digital ) メモリカード 



• 

SDHC (Secure Digital High Capacity ) メモリカード 



• 

SDHS (Secure Digital High Speed ) メモリカード 



• 

xD ピクチヤーカード （ XD ) 



• 

xD ピクチヤーカード ( XD ) Type H 



• 

xD ピクチヤーカード （ XD ) Type M 

(5) 

オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタ 

別売の電源付きステレオスピーカー、ヘッドフォン、イヤフォ 
ン、ヘッドセット、またはテレビオーディオを接続したときに、 
サウンドを出力します 
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を記： ヘッドフナンコネクタにデバイスを接続すると、コン 
ピューター本体のスピーカーは無効になります 


(6) オーディオ入力（マイク）コネクタ 別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオアレ 

イマイク、またはモノラルマイクを接綿します 
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右側面の各部 



名称 


説明 

(1) 

USB コネクタ （ X 2) 

別売の USB デバイスをを続します 

(2) 

RJ -11 (モデム）コネクタ（一部のモデルの 
み） 

モデムケーブルを接続します 

(3) 

オプティカルドライブ（一部のモデルのみ） 

オプティカルディスクを読み取ります。モデルによってはオプ 
ティカルディスクへの書き込みも行います 

(4) 

オプティカルドライブランプ（一部のモデルの 
み） 

点滅：オプティカルドライブにアクセスしています 

(5) 

バッテリランプ 

• オレンジ色に点灯：バッテリが巧電中です 

■ 青緑色：バッテリが完全を電時に近い状態です 

• オレンジ色で点減：コンピューターの電源としてバッテリの 
みを使用していて、ローバッテリが態になっています。完 
全なローバッテリ状態になった場合は、バッテリランプが 
すばやく点滅し始めます 

• 消灯：コンピューターが外部電源に接続されている場合、コ 
ンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全にお 
電されると、このランプは消灯します。コンピューターがか 
部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態にな 
るまでランプは消灯したままです 

(6) 

電源コネクタ 

AC アダプターを接続します 
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左側面の各部 


魯 
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(§)@ @ @ S 


名称 


説明 

(1) 

ExpressCard スロット 

別売の ExpressCard に対応しています 

(2) 

セキュリティロックケーブル用スロット 

別売のセキュリティロックケーブルをコンピューターに接綿し 
ます 



を記： セキュリティロックケーブルに抑止効まはあります 
力<、コンピューターのを難や誤った取り巧いを完全に防ぐもので 
はありません 

(3) 

RJ -45 (ネットヮーク）コネクタ 

ネットワークケーブルを接続します 

(4) 

通気子し 

コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま 
す 



を記： 内部コンポーネントを;令却して過熱を防ぐため、コン 
ピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行って 
いるときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは 
正常な動作です 

(5) 

外付けモニターコネクタ 

外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します 

(6) 

HDMI コネクタ 

別売の HDMI デバイスをを続します 

(7) 

USB コネクタ （ X 2) 

別売の USB デバイスをを続します 
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轰面の各部 


ザ 



名称 

説明 

(1) バツ テリリリースラ ツチ （ X 2) 

バッテリをバッテリベイから固定解除します 

(2) バッテリベイ 

バッテリを装着します 
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名称 


説明 


(1) 

無線 WAN アンテナ （ X 2) * (—部のモデルの 
み） 

無線ワイドエリアネットワーク（無線 WAN ) で通信する無線信 
号を送受信します 

(2) 

無線 LAN アンテナ （ X 2) * 

無線ローカルエリアネットワーク 
信号を送受信します 

(無線 LAN ) で通信する無線 

* アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、 
置かないでください。 

アンテナの周囲には障害物を 


お住まいの国または地域の無線規定については、[ヘルプとサポート]から『規定、を全、および環境 
に関するごを意』を参照して〈ださい。 
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その他のハード'ウェアコンポーネント 



名称 


説明 

(1) 

電源コード* 

AC アダプターを電源コンセントに接綿します 

(2) 

バッテリ* 

コンピューターが外部電源に接続されていないときに、コンピュー 
ターに電力を供給します 

(3) 

AC アダプター 

AC 電源を DC 電源に変換します 

*バッテリおよび電源コードは、国や地域によって外観が異なります。このコンピューターを日本国内で使用する場合は、製 
品に付属の電源コードをお使い〈ださい。付属の電源コードは、他の製品では使用できません。 


14 第2章各部の名称 












3 ラベル 


コン ピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解みしたり、 コン ピューターを日本 
国外で使巧したりするときに必要な情報が記載されています。 


• サービスタグ：な下の情報を含む重要な情報が記載されています。 


か 


か 


—oroducl: KKJUU 
--£/n : 

が n : 

mxxxmjuu 

« 1111111111111111111111111111111111 
心り 11111111111111111111111111111111111111 

nn servicB 
tag 

warranty xyear 
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。 （1) 製品名：コンピューターの前面に貼付されている製品名です。 

。 （2) シリアル番号 （ s / n ) :各製品に一意の英数字 ID です。 

。 （3) 製品番号 （ p / n ) :製品のハードウエアコンポーネントに関する固有の情報を提示する 
番号です。製品番号は、サポート担当をが必要なコンポーネントや部品を確認する場合に役 
立ちます。 

。 （4) モデルの記載：お使いのコンピューターに関する文書、ドライバー、サポート情報を得 
るときに使用します。 

。 巧）保証期間：このコンピューターの標準保証期間が（年数で）記載されています。 

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせをするときに必要です。サービスタグラベル 
は、 コン ピューターの裏面に貼付されています。 

• Microsoft ® Certificate of Authenticity : Windows のプロダクトキー （Product Key、Product ID ) 
が記載されています。プロダクトキーは、オペレーティングシステムのアップデートやトラブ 
ルシューティングのときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピューターの裏面に 
貼付されています。 

• 規定ラベル： コン ピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、 コン ピュー 
夕一の裏面に貼付されています。 

• モデム認定/認証ラベル：モデムの規定に関する情報と、語を各国または各地域の一部で必要な 
政府機関の認定マークー覧が記載されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、こ 
の情報が必要になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付 
されています。 

• 無線認定/認証ラベル（一部のモデルのみ）：オプションの無線デバイスに関する情報と、認を各 
国または各地域の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線口一力 
ル エリア ネット ワーク （無線 LAN ) デバイスまたは团 uetooth デバイスなどです。お使いの コ 
ンピュ ーター に1つな上の無線デバイスが付属している場合は、1つな上の認定ラベルが貼かさ 
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れています。コンピューターを巧外に携行するときにこの情報が必要になる場合があります。 
無線認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。 


• SIM (Subscriber Identity Module ) ラベル（一部のモデルのみ ）： SIM のに CID (Integrated 
Circuit Card Identifier ) が記載されています。このラベルは、コンピューターの裏面に貼付され 
ています。 

• HP モバイルブロードバンドモジュールシリアル番号ラベル（一部のモデルのみ）： HP モバイ 
ルブロ ードバンド' モジュールのシリアル番号が記載されています。 
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